KAROL OLMIENSKI 


Czeladnik blacharski, liczący lat 27, w dniu 30 Września 1863 r. spadiszy z dachu, na 
miejscu życie zakończył. 

Pozostali Krewni zapraszają wszystkich Kolegów zmarłego i pobożną Publiczność, na wypro- 

wadzenie zwłok w dniu 2 Października o godzinie 3 po południu, z Kliniki na miejsce wiecznego 


spoczynku. 


W drukarni „Czasu* w Krakowie 


